Dr Mieczysław ubica Jaworowski 


lekarz w Tarnowie, 


b. asystent Kliniki położniczej U. J., b. dyrektor szpitala w Jaśle 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie. opatrzony św. Sakra- 
mentami. zasnał w Panu dnia 10 kwietnia 1935 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastapi 
we wtorek dnia 12 b. m. o godzinie 3', po południu. na który-to smutny obrzęd stroskana Zona, syn 
i synowa zapraszają Krewnvch, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we Środę dnia 13 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. kapucynów. 


zaxa „CONCORDIA“ 
u JANA WOLNEGO 


Kraków. pi. Szezepanski 2. Telefon 103-31 


